hi MOST 


urodzony w r. 1877 w Rybnej, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 4 lutego 1938 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 7 b. m. o godz. 10 rano w kościele 
Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamiają żona i synowie. 


ZAKŁAD h ( 10) N ( O R D | A 16 Orukarma Zwiazkuwa w Krakowie. ul. Mikotajaka 18 
POGRZEBOWY 


Kraków. pi. Szczepañski 2. Telefon 103-31 


